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SEXTAE FIGVR AE, ET IPSIVS C H A* 
raderum Index* 

p K<ME S B NS figura cor in dextrum latns ita conuolutumproponit 3 quemadmo, 
dum moxprescedcns id adfinidlram oflendebat refiexum.atqj ut i'tla uenes cauce ad cordis bafim 
continuitaiem indicabat 3 ita presfens uenalem exprimit arttriam 3 ac finiflram cordis aurettt ,<&• 
cordis quop ntrmlum. cuius duttus ut effet confpettio r 3 art trice magnes aliquot propagints 3 <ty 
ajfieres arteries er neruorum fextiparis cerebri portiones huic figures adnexas reliquimm . 

C Cordis finiflrum latu6 3 <zy posterior is ipfiu 6 fedis magna regio . 

D Irenes cr arteries cordis bafim cingentes. 

Jd 3 JE V crtcs & arteries a uafis cordis bafim ambientibiis deorfum exporrettes. 

F Siniflra cordis auricula. 

G <M rteria uenalis. 

H 3 H Arteries uetialis foboles in finiflram pulmonis partem excurrentes . Ques uer 6 in dextramfs 
runtur 3 oculis non patent: quod illarunt radix fub corde mox in buius uafis ortu ad dextram puls 
tttonis fedent prorepat . 

I Irenes arterialis principium. 

K i^sfrterialis uetteS pars finiflram pulmonis partem petens . 

L \Mrterialis ueties pars dextres pulmonis parti diftributa 3 ac Jecundum pofleriorem caudicis 
magnes arteries fed em refiexa . 

M <Mpex dextres cordis auricules . 

N, iV F'enacauei . 

O Magnes arteries caudex. 

P Magnes arteries portio deorjum adjpittam detort a . 

Cf Magnes arteries portio finiflram axillam accedens . 

JR. rteries magnes portio iugulum petens . 

6 1 rteries magnet portionis iugulum petentis dextra parsed qua axillaris dextri brachij conjlis 

T. tuitur arteria T infignita . ' 

JY 3 M Soporariet feu fomni fires arteries . 

Y <Mfferes arteries caiidex. 6 

a Dexter neruus fextiparis neruorum cerebri * 

b R.amulbquos neruus a infignitm ad dextri recurrentis tierui conflitutionem digerit. 

c Dexter 



de hvmani corporis fabrica LIBER VI* 

( f)cxter recurrens feu reuerfiuus tier urn, x 

J Sinfier neruus fextiparis neruorum cerebri . 

c Stttfi rt ttuper commemorati nerui fur cuius finifi res pulmonis parti oblatus . 
c fiamulifiniflri nerui d infigniti 3 d quibus finifi cr recurrens neruus confiituitur * 
Siuifler recurrens neruus. 

p filer nidus fecundum uenant arterialem cxporreclus 3 ac cordis bafis centrum adiens. 

■ I I in pulmonis indicantur fibres. 
h ” tu0 Septum tranfiuerfum. 

SEPTIMA SEXTI LIBRI FIG V R A 
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SEPTIMAE FIGVR AE, EIVSDEM' Q.VE CHAR A/ 

derum Index* 

HMB C figura cor dpulmone CT fipto tranfuerfo liberum oflendit 3 cuius dexter uentricu' 
lus unica fidione adapertus cernitur ab anteriori fide orificij uenes caues ad cordis ufip mucro , 
item dutta 3 quo idorificium et ipfi pres fi&es membranes in confpettum uenirent dein ut interior 
dextres cordis auricules fuperficies oculis fubijceretur 3 eam intro eucrfamfinximus . 
i _ / f J/ eties cauee parsfieptum tranfuerjum permeans. 

P Yettes caues pars iugulum petens . 
q q C Or ificium uenes caues in dextrum cordis finum pertinent* 

D B Orificia funtajeendentis e^defeendentis uenes caues partium. 

p Dextra cordis auricula inuerja 3 &‘ inesqualem fibrofantcp ip fius notans fit perficiem. 

Q Coronalis uenes principium. 
fildy Bi Protuberans in uenes caues orificio circulus . 

K L 3 M Dres membranes ueiice caues orificio pres fields. 

fi^fif Fibres ab infiriorifede mcmbranularum uenes cams orificij 3 deorfum ad uentriculi dextri lates 
ratnucronemf duties. 

0,0 Carnees partes indie antur 3 qu<s fibr as nuper dittos amplexantur 3 teretemp firmam exprimut » 
p Hesc uentriculi dextri cauitos uerfus uenes arterialis or ificium pertinet. 

(fiR Crafiities fubfianties dextrum cordis uentriculum confiituentis. 

OCTAVA SEXTI LIBRI FIGVRA 
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